Albrecht AE90H ( GRE PSR239 ) 


Beschreibung: 


Auch bekannt als Albrecht AE 39H ( alte Bauform ) oder Commtel COM 207 bzw. GRE PSR239. Die 
Firma GRE stellt für diverse Anbieter Geräte her. Als Vergleichsmodell bietet sich der UNIDEN 


Handscanner UBC 220 XLT an. Der GRE Handscanner bietet ähnliche technische Daten und 
Möglichkeiten. 


Technische Daten 


Oft gestellte Fragen ( FAQ) 


Besonderheiten: 


externe Stromversorgung möglich, 2 Filter 
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